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Il calcolatore 
scientifico con 16 funzioni matematiche specifiche 
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CARATTERISTICHE 

1. Cambio del segno 

2. Selettore decimali (0-8) 

3 . Tasto richiamo dalla memoria 

4 . Tasto accumuli positivi 

5 . Tasto cancellazione memoria 

6. Tasto accumuli negativi 

7 . Leva decimali (flottante, arrotondamento, 
scarto decimali) 

8. Tasto per cancellazioni 

9. Tasto per correzioni 

10. Tastiera a 10 tasti 

11. Tasto risultati positivi 

12 . Tasto risultati negativi 

13 . Tasto moltiplicazioni 

14 . Tasto divisioni 

15 . Tasto immissione memoria di accumulo 

16 . Tasto richiamo della memoria di accumulo 

17 . 16 tasti per le funzioni 

18 . Interruttore 


REMINGTON RAI\D MODELLO 1259 S 


Questa meraviglia della moderna tecnologia 
racchiude nella sua costruzione compatta 
una versione semplificata di calcolatore scientifico 
con 16 funzioni matematiche, i cui risultati 
si ottengono con il semplice uso dei tasti, 
senza alcuna programmazione. Non occorre più 
ricorrere alle tavole logaritmiche o trigonometriche. 
Ha una capacità di 12 cifre con possibilità 
di eliminare i decimali non significativi oltre 
la dodicesima colonna, consentendo di utilizzare 
al massimo della precisione la capacità della 
macchina. Ha una memoria, un accumulatore, 
costante, sistema decimale fisso e flottante. Nel loro 
insieme queste caratteristiche conferiscono 
al Calcolatore Remington 1259 S una incredibile 
resa e versatilità. 

• Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione 

• Divisione con un costante 

• Accumulo automatico di prodotti e quozienti 

• Calcoli negativi 

• Sistema decimale fisso e flottante 

• Operazioni miste 

• Funzioni trigonometriche Sen. Cos. Tan. 
Cosecante - Secante - Cotangente 

• Logaritmi naturali e comuni 

• Radici quadrate e cubiche 

• Funzioni esponenziali 

• Funzioni iperboliche e funzioni iperboliche 
inverse 

9 Conversione radianti/gradi e gradi/radianti 

• Elevazione a potenza 

• Cambio segni 

• Conversione sessagesimale/decimale 

• Calcoli numeri reciproci 


CALCOLATORE 

SCIENTIFICO 

SPECIFICHE 

Dimensioni: 

cm. 7,75 x 24 x 31,5 

Peso: 

Kg. 2,3 

Componenti: 

R.O.M., LSI. 

Voltaggio: 

100-240 Volts 


La superba nuova gamma di Calcolatori Remington, 
di cui il Mod. 1259 S è un tipico esempio, rappresenta 
un nuovo standard nelle attrezzature elettroniche 
d’ufficio. La combinazione delle più avanzate 
tecniche di costruzione, l’impiego di materiali durevoli 
ed una secolare esperienza di « leader » nel campo 
delle attrezzature d’ufficio culminano in questo 
calcolatore da tavolo di piena fiducia. 
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